JÓZEFA z Zwolińskich CHROSZCZEWSKA 


w 90 roku żyela 


opatrzona św. Sakramentami, zmarła d. I Stycznia 1889 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 3 przy ulicy Dominikańskiej odbedzie się we (zwartek 
dnia 3 b. m. o godzinie 5 popołudniu wprost na cmentarz, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Piątek dnia 4 b. m. o godzinie 8 rano w kościele 00. Dominikanów. 


(1201772027 


